ERRATA 


En el trabajo del Dr. José Liebermann, El género “Aucacris”, Hebard, nuevo para la Argentina 
(n? 1-2, vol. 17 de la Revista de la Sociedad Entomológica Argentina), pág. 24, línea 8, se ha des- 
as 


lizado un error: donde dice “...que los Andes patagónicos se”, debe decir: que los Andes 


patagónicos no”. 


